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AUTHORIZED BY: 


4 April 1961 
Prices are feir and reasonable and Contractor wa 
this Exhibit is hereby approved. to the price formula in effect on 
$ , debe of- this~Eehibite- 26 Dec. 1960. 
104.94 


5-25-61 
(DATE) 
0100/04/18 : CIA-RDP81B00878R000600060052-8 O!Ab3b1 


Signed: 
FOIAb3b1 


